29.04.2022, 14:04 НТЭК проводит замену насоса первого водозабора на реке Норильской | Северный город 


НТЭК проводит замену насоса первого водозабора на 
реке Норильской 


Новый агрегат повысит надежность водоснабжения города. 
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Ш. НТЭК водоснабжение Норникель 





#НОРИЛЬСК. «Северный город» – В рамках реализации программы замены 
изношенного оборудования в Норильско-Таймырской энергетической 
компании была произведена замена насосного агрегата на водозаборе 


номер один реки Норильской. Об этом сообщила пресс-служба компании. 


Работа проведена силами собственного ремонтного персонала предприятия 
управления тепловодоснабжения АО «НТЭК». На сегодняшний день основные 
работы завершены, производится обкатка электродвигателя, центровка и сборка 
полумуфты агрегата. Замена данного агрегата позволит значительно повысить 
надежность водоснабжения потребителей, сообщают в компании. 
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Ранее НТЭК сообщал, что удалось устранить проблемы с качеством горячей воды 
в Кайеркане. Предпринятые компанией усилия привели к положительному 
результату: с начала марта показатели качества отобранных проб значительно 


улучшились. 


В рамках программы ремонтов на 2022 год АО «НТЭК» меняет опоры 
высоковольтной линии электропередачи у озера Мишкино, недалеко от Дудинки. 
До конца апреля там должны быть установлены 24 новые опоры. 
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